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NAJUKOCHAŃSZY NASZ BRAT I WUJEK 
CZŁOWIEK PRAWEGO CHARAKTERU 


przeżywszy lat 74, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 
2 stycznia 1985 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 9 bm. o godzinie 12.30 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SIOSTRY, BRACIA, RODZINA I PRZYJACIELE, 
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